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ROSA ALBA FOLIACEA. 

R. germinibus ovatis, glabris; pedunculis hispidis; caule petio- 
lisque aculeatis; lacinus calycims longe foliaceis. Cyma subtrifidci. 

(N.) 

LA BLANCHE FOLIACÉE DE FLEURY. 

DESCRIPTION. 

Arbrisseau rameux qui s’éléve á trois pieds, ou á-peu-prés, 
et dont les branches sont presque toujours dépourvues d’ai- 
guillons. Les feuilles se composent de cinq folióles, un peu 
arrondies, d’un vert pále et glabres en-dessus, plus pales et 
tomenteuses en-dessous, irréguliérement dentées en scie: elles 
sont supportées par un pétiole armé de petits aiguillons jau- 
nátres et recourbés, ayant á sa base des stipules bifides, den- 
ticulées et glanduleuses en leur bord. Les fleurs, portees par 
de longs pédoncules munis de petits poils roides au toucher, 
sont, presque toujours, disposées par trois á Textrémité des 
rameaux. La corolle, de plus de trois pouces de diamétre, se 
compose de cinq á six rangs de pétales d’un blanc mat, 
échancrés en coeur au sommet : ceux du centre, roulés et 
chiffonnés, se renversent sur les étamines et les styles. Le tu be 
du cálice est ovoide et glabre. Les divisions du limbe sont trés- 
longues, et surpassent, de beaucoup, les fleurs avant ranthése. 
Deux d’entre elles sont simples et pointues au sommet; et les 
trois autres sont élégamment foliacées. Toutes se déflécbissent 
au moment de l’épanouissement, et persistent assez long-temps. 
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